August 2011 weather wrap-up 

The National Weather Service provides data gathered at Seattle-Tacoma International Airport. 

Temperatures in degrees 

100° 



Average high 

Month Norm* 
75.8° 76.3° 

r\ r\ 80o 

60° 
40° 


Precipitation in inches T=Trace 


0.4 


0.3 


0.2 


0.1 


Wettest day 
8/22: 0.12" 


Year to date: 24.26" 
Average year: 20.59" 


mm 


20° 


Average low 

Month Norm* 
55.8° 55.9° 


60° 
40° 


Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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* Norms based on 30-year average 
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